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QffXjAis cbarafleribus finifirce latcris membrana notatur ? quailli correffondet , quam nuptr 0 
O indicarunt. 

RyS "Vteri ceruicis anterior pars, inter R& S eaadbuc obdudlatunica 3 quam pcritonaip arf( 
li offerutyquce ipfiuafit exporrigunt,deducuntcpyac ilium pcritonaoadneclunt. Cateni m 
uallum inter R& S conjlflens, uteri ccruicis amplitudincm cjuodammodo fignificat . RiinJ* 
ro hie confficuce , ilia- funt quas uteri ceruix in fc collapfa , neqs alids difienta,, inter fecan^ 
commonfrat. 

T V efica, cuius pojlerior facies biepotifiimum fpettatur.ita enim infigurce buius delineation 
him direximusy ac fi in cor pore profirato, pojlerior em uefica fedem qua uterum ffedlataouR- 
mum cernere uoluijfimus. Si enim preefins muliebre corpus ita uti id quod modo fubfeq U et ur \ * 
rectum ar bit rare ris, etiam fecus atep res fc babetyUterifindum multo elatius ipfa uefica ddi n j t 
turn cjfe tibi perfiuaderes. 

J/ V mbilici efl portio , a peritonao inter fecadum lib'erata ? & tin< d cum uafisfatui peculiar ifa 
bic dcorfim reflexa. 2C 'Portio uena ab umbilico iecur petentis. 

Y Jyleatm d uejictf fimdi elatifima fede adumbilicum pertinensydC foetus urinam inter fecundunt 
Cr intimum ipfius inuolucrum dcducens. 

YLyCt & Duai art er ice ab umbilico hue fecundunt uefica: latera prorepentes , atp hac fede magnee art c* 
rue ramis pubis opum foramina potipmum adeuntibus infertcCyfeu continual . 
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characterum Index. 

prafentisfgurce dextra mamilta cutem abpilimus, ut qudm fieri pojfit proximo mantilla* 
fu'tuitura bit oculisfitbijceretiir.Deinde uentriculum, & cum inte finis mefenterium et lienere 
f cC uimits,retto interim intefino non fecu-s qudm in mox pracedente figura relido. A dhacyite 
ruin fio extimo quod peritoneum ipjlporrigitinuohcro quodammodd fpoliauimusy omnes mem 
Iranasqudm licuit accuratifime pafiungdeo amputantes ,ut ftminis mater iam tefibus defir cn '> 
tia & rurfiis fimen ab bis utcro dcducentia uafa in confpedum uenirent . V eficam uero dcors 
funt in finijtruni laitis refieximus ,una nieatum d dextro retie ipfi urinam defir ciltcm abrumpens 
f C s , ut urinam uefica defir entiurn meatuum infer tio apparerety ipfacp uefica uteri inffeclioncm 
non occuparet. P of remo pubis ofiuim portionem ab bac figura exfecutmus 3 quo uteri ceruix ac 
uefjece etiam collukt appofite uiderentur. 

j A, Vtna mami ^ as . ’f uf)indt axcurrentes ab illis qua: cutifiummo burner 0 obducla offer untur. 

’ j y cnC c ab illis pronat* qua : per axillam in manum porriguntur. 

c 'pracipUum mantillas corpus. A . . 

£) D Ghndulas ac adeps undteumf corpori iliiglandofo ac C infignito ad f rat as. 

I f G,H Peritoncei anterior is f dis interior fuperficies. efl enim bic anterior peritonccircgio, 
adlatusyO ' fur fum deorfumffiexa. 

/ K Denar urn ac item arteriarum fib pedoris offe deor fumd iugulo prorepentium port tones. 

P lecorisgibbafedes . 

At decor is cauum bic quoqs aliqua ex parte confpicuunu 
jV Vena ab umbilico iecur petentis portiuncula. 

■ 0 Vena porta caudex bic fimul cum uafis ipfiattenfisprasfcdtts. 

■p Vettacaua. 

Cf <_ Arteria ntagna. 

p. ^Arteriarum uentricnlum,iecurflienem, omentum ac intefiina petentium radices . 

5 ‘Principitim uena pinguem finifiri renis tunicam implicantis . 
f Vena ac arteria dextro rent ferofum humor em dcducentcs. 
y Vena ac arteria finifiro reniferofum humor em defir entes. 

X Vrincipium uena pinguem dextri renis tunicam adeiintis. ... , 

y Dextrirenis anterior fedcs. 

X Sinifri renis anterior fades. • * 

a> a Meatus-d dextro rene urinam in tieficam deducens,<^p ad bumilius a effradiE. portio autem bu 
I,, 'ius meatus reliqua,ac uefica adbuc continua ? b infignitur * 
c } c 'Meatus urinam a finifiro rene in ueficam defirens . 
ig Dextra feminalis uena p cutus iiiitium elatius d indicat. 
c Seminalis uena finifrum petens tefiem. 
f Seminalium arteriarum ortus. 
g Seminalis arteria dextra. 
b Seminalis arteriafinifra. 

i,h,l sA iterior uteri fundi pars.ac t dextrumfiindi obtufum indicat angulumfk autem finifirum, luc 
ro regionem uteri ubi ipfius fundi confifit orificium 3 ipfius f ceruix ineboatur . 
m Redum intefinuni. quo minus utrurnp figura latus inibi ubi par utrinque efl ratio onerem p uni 
duntaxat lateri iam cbaradercs opportune adhibebo. 
n V etta ac arteria feminalis portio 3 uteri fiindi fuperiorem accedens fedem. 

0 V ena ac item arteria feminalis portiones tefiem adeuntes ? et inuicem coeuntes 3 cor pus if ittfiar : 
A pyramidis confiituentcs.ac p buius corporis bafim notat, tefi commiffdm. 

([ A nuper didlo corpore eiufmodi uafcula in mebranas excurrunt ? tefiem peritonceo Coinittentes. 
r Teflis anterior facies. 

f V aflsfiemen dtefleinuterum defir ends initium. 1 ' ' 

f,f Yafis fimen defir entis refiexus ? quos id circum teflis latera conficiU 

ii Vafis 


